Kazimierz Tadeusz Dulski 


ukończony słuchacz inzynieryl, 


przeżywszy lat 32, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zmarł dnia 12 stycznia 1905 r. 


W smutku pogrążona żona wraz z matką i rodzeństwem zaprasza Krewnych, Znajomych, 
Przyjaciół i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w sobotę dnia 
14 b. m. o godz. 3 po poł. z domu żałoby przy ul. Grzegórzeckiej L. 20, wprost na cmentarz. 


Nabożeństwo Zalobne 


odbędzie się w poniedziałek dnia 16 b. m. o godz. y rano w kościele 00. Dominikanów. 


DRUK W. KORNECKIEGO W KRAKOWIE. 


